ee 


Dr ZYGMUNT 


Prof. U. J., b. Dziekan Wydziału matem.-przyrodniczego 


przeżywszy lat 65, zasnął w Panu dnia 2 kwietnia 1948 r. w Końskich. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w poniedziałek 
dnia 5 b. m. o godzinie 2 po południu, o czym zawiadamiają: 


synowie, synowe, wnuczka i wnuki. 


NABOŻEŃSTWA ŻALOBNE 


odprawione zostaną w poniedziałek dnia 5 b. m. o godzinie 8 rano w kościele XX Misjonarzy na Stradomiu 
io godzinie 9 rano w kościele św. Anny. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO 
Kraków, piec Soczopaźghi 4. 2 — Teleton 566-67 
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